Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


June 5, 1970. 
for release upon receipt 


J.K. Finlayson, vice-president and chief general manager of The Royal Bank of 
Canada, has been appointed a member of the Board of Governors of Sir George 


Williams University. 


The appointment is effective June 30th and is for a three year period. 


The 30-member board was reconstituted last year to provide wide representation 
for all concerned with the University's operation. There are 14 members from 
the community-at-large, 5 faculty, 4 students, 3 administrators, 2 alumni, and 


2 YMCA representatives. 


Malcolm Stone 
Information Officer. 


1SVIHY SMIN NMIS 


Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


Le 5 juin 1970 
Pour publication immédiat 


| 


Monsieur J.K. Finlayson, vice-président et directeur général en chief de La Banque 


Royale du Canada, a été nommé membre du Conseil d'administration de 1'Université 


Sir George Williams. 


Cette nomination prendra effet le 30 juin et sera pour une période de trois ans. 


Le Conseil d'administration, constitué de 30 membres, a été remanié l'an dernier 


pour représenter une grande partie de ceux qui s'intéressent Aa la marche de 1'Uni- 


versité. Quatorze personnes représentent la communauté de Montréal, 5 professeurs, 


4 é6tudiants, 3 représentants de la direction, 2 représentants de 1'Association des 


Anciens et 2 représentants du YMCA. 


Maicolm Stone 
Directeur de 1'Information 


